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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 12 MARS 1967 
CIRCONSCRIPTION DE THIONVILLE-EST 


René DE MATTEIS 


Sidérurgiste - Conseiller Municipal de Terville 


CANDIDAT D'UNION DES FORCES DÉMOCRATIQUES 


présenté par le Parti Eommuniste Français 





Remplaçant éventuel : 


FeliX SCHWEITZER 


Electricien 





Electrices, Electeurs, 


Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée dimanche dernier. 





{ aut que CC change, 


tel est le sens du scrutin du 5 mars. 


Vous avez donné de nombreux suffrages à la gauche : 

8175 voix au candidat du Parti Communiste Français, 

3936 voix au candidat de la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste, 
soit un total de 12.111 voix, 


ce qui représente par rapport aux élections législatives de 1962, 
un gain de 5781 Voix. 


D'autre part, un certain nombre d'électrices et d'électeurs qui en ont assez, eux aussi, 
de l'inconditionnel M. SCHNEBELEN, ont cru trouver une issue en portant leurs voix sur 
d'autres candidats qui se disent “Indépendants” mais qui, au fond, ont manifesté leur 
accord avec toute la politique anti-sociale du gouvernement gaulliste. 





a solution ne se trouve pas là … 
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….Elle Se trouve dans l'union de toutes les victimes 
des grandes sociétés capitalistes. 


Ï 





. Elle se trouve dans l'UNION 
@ des travailleurs manuels et intellectuels, 
@ des petits commerçants et artisans, 
@ des petits paysans, 


@ de tous les démocrates, hommes et femmes, qui veulent 
voir S'instaurer dans notre pays, dans notre Lorraine, une 
véritable politique de progrès social, de liberté et de paix. 


Dimanche prochain, un seul moyen pour confirmer cette 
volonté : voter et faire voter pour le candidat 
d'union des forces démocratiques. 


CDotez 
René DE MATTEIS 


Sidérurgiste - Conseiller Municipal de Terville 











Remplacant éventuel : 


Félix SCHWEITZER 


Electricien 





Vu: le candidat 





Ne rayez aucun nom sur votre bulletin de vote : il serait annulé. 


